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Az  H  vs  M  EIB 


Maqah  Salycm  dtizii  gsraitinda  qrunt  sulan  rejimin, ?  va  torpciq-meliorativ  vdziyydtins  tisir  gostdran  su  balanst 
elementhrinin  tadqininin  ndticahrina  twsr  olunmu§dur. 

Agar  sozbr:  suvarma,  savanna  nonnasi,  drenaj,  agiq  dren,  torpaq,  drenaj  axinu  modulu,  §01  lajma,  siizti  ms  su 
itkisi,  torpagm  yuyulmasi,  suzulms,  buxarlanma,  drenbrarasi  mdsafd,  drenaj  aximi,  drenin  darinliyi. 


Salyan  diizii  Kiir-Araz  ovaligintn  $srq  hisss- 
sinds  onun  miitlsq  yiiksskliyi  -22-dsn  -27 
m  qsdsr  olan  vs  Mugan  diizundsn  Xszsr 
dsnizins  qsdsr  uzanan  srazini  shats  edir. 
Diizsnliyin  torpaq larinin  ineliorativ  vsziyysti  Kur 
9ayinm,  Xszsr  dsnizinin,  Ba?  Mil-Mugan  kollekto- 
runun,  Mugan-Salyan  sutullayicismin,  suvarma  vs 
kollektor-drenaj  §sbsksbrinin,  yeralti  tszyiqli  sula- 
rin,  hsrn  ds  arid  iqlim  §sraitinin  tssiri  ils  formala§ir. 

Kur  qayi  vs  Xszsr  dsnizinin  hidroloji  rejiminin 
vaxtasiri  ksskin  dsyi§ksnliys  msruz  qalmasi  dtizsn- 
liyin  yer  ssthins  yaxin  yerb?sn  mineralla$mi$  qrunt 
sularim  qidalandirir,  oniarin  ssviyyssini  qaldinr, 
torpaq  I  an  tskrar  $orla$dinr  vs  drenaj  sistemlsrinin 
i§inds  artiq  yiikbnms  nsticssinds  gsrginlik  yaradir. 
Mii§ahidslsr  gostsrir  ki,  bununla  slaqsdar  oiaraq 
suvarilan  torpaqlann  msnimssnilmssinds  slavs  me- 
liorativ  tsdbirlsrin  goriilmssi  lazimdir.  Msqalsd 
Salyan  diizsnliyinin  tsbii  axini  olrnayan  qrunt 
sulanmn  yeralti  hovzssinds  yuxanda  gostsrilsn 
amillsrin  su  balansina  tssiri  qiymstlsndiriiir. 

Tsdqiqatin  obyekti  vs  massisnin  qoyulu§u: 
Salyan  diizuniin  sahssi  149  min  ha  —dir.  Suvarilan 
drenls$mi§  sahslsr  Salyan  rayonu  iizrs  45260  ha, 
Neft9ala  rayonu  iizrs  32532  ha-dir  [1].  Salyan  rayo¬ 
nu  iizrs  suvarma  $sbskssinin  uzunlugu  1182  km, 
onun  34,4  km  ba$,  207,6  km  tsssrrufatlararasi,  940 
km  tsssrriifatdaxili  a9iq  suvarma  kanallaridir. 
Neft9ala  rayonun  suvarma  §sbskssi  (iimumi  suvari- 
lan  sahs  38158  ha-dir)  244,2  km  tsssrrufatlararasi  vs 
654,6  km  tsssrriifatdaxili  a9iq  suvarma  $sbskssidir 
[2, 3,4, 5] 

2012-ci  ilds  Salyan  rayonunda  15  su  istifa- 
dsyibri  birliyi  foaliyyst  gbstsrmi$dir.  Oniarin  iimu¬ 
mi  suvarilan  sahssi  45364  ha-dir.  Ksnd  tsssrriifati 
bitkibrinin  suvarilmasi  iiyiin  Kiir  yayindan  183330 
min  m3  su  qaldinlmi$dir.  Suvarma  ■jsbskssinin  f.i.s. 

=0,65* 0,68.  Ksnd  tsssrriifati  bitkibrinin  tsrkibi: 
payizhq  taxil  -  27%,  yonca  -  45%,  pambiq  -6%, 


bostan  -5%,  iiziim  baglari  -7%,  qeyri  sahslsr-6%- 
dir  [1]. 

Hesabat  ilinds  Neftqala  rayonunda  Kur  yayi  vs 
onun  qolu  Aku§adan  qaldirilan  228560  min  m 
suyun  153200  min  nr-u  suvarma  uyun  istifads 
olunmu$dur.  Ksnd  tsssrriifati  bitkibrinin  tsrkibi. 
payizhq  taxil  -  23%,  yon9a  -  69%,  pambiq  -7%, 
bostan,  tsrsvsz,  giinsbaxan  vs  digsr  -1  %[lj. 

Hal-hazirda  Salyan  diiztiniin  suvarilan  torpaq- 
larinda  biitiin  tsssrrufatlar  kollektor-drenaj  ^sbskssi 
ils  shats  olunmu$dur.  Kollektor-drenaj  $sbskssi  agiq 
tipds  olub,  kollektorlarin  darinliyi  3-5  m  vs  ilkin 
drenbrin  dsrinliyi  2,5-3,5m-dir.  Drenbrarasi  mssafs 
ssassn  200-300  m,  bszi  hallarda  400-600  m-dir. 
Salyan  diiziiniin  kollektor-drenaj  §sbskssi  -iimumi 
uzunlugu  162,32  km  olan  8  a9iq  kollektordan,  a9iq 
sutoplayanlardan-  516  km,  ayiq  ilkin  drenbrdsn  - 
2388,52  km  ibarstdir.  Bu  meliorativ  qurgular  vasits- 
sils  drenaj  sulari  Mugan-Salyan  sutullayicisina,  Ba$ 
Mil-  Mugan  kollektoruna  vs  bilavasits  Xszsr 
dsnizins  tokiilur.  Drenaj  sulari  meliorasiya  olunmu$ 
srazillsrdsn  15  suqaldiran  nasos  stansiyanm  kdmsyi 
ils  axidilir[2,3,5]. 

Ba$  Mil-Mugan  Kollektoru  (BMMK)  respub- 
likamizin  sn  boyiik  meliorativ  qurgularmdan  biridir. 
Kollektorun  layihs  uzunlugu  186  km.  dibdsn  eni  25- 
45-75  m,  orta  dsrinliyi  6  m-dir.  Onun  normal  su  ssrfi 
saniysds  107  nv\  maksimal  su  ssrfi  iss  saniysds  147 
m’-dur.  BMMK-nm  Salyan  duzimds  uzunlugu  25 
km-dir  [3]. 

Bu  kollektorun  yenidsn  qurulmasina  1 984-cii 
ildsn  ba§lanmi§dir.  Onun  birinci  hissssinin  (59  km) 
1994-cil  ilds  istismara  verilmssi  ils  slaqsdar  oiaraq 
Mugan-Salyan  nasos  stansiyalan  kompleksi  bgv 
edilmi^dir,  nsticsds  liar  il  46  min  kvt/saat  elektrik 
enerjisins  qsnast  edilir.  Kollektorun  2-ci  hsssssinin 
(52,7  km)  tikintisi  30  ay  muddstindo  ba$a  9atdirilmi§ 
vs  2000-ci  ildsn  istismara  verilrni$dir.  Kollektorun 
3-cii  hissssinin  (31km)  tikintisi  2005-ci  ilds  ba??a 
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9atdinlmt?du\  Kollektor  Mugan-Salyan(235,9inin 
ha),  Mil-Qarabag  (219,8min  ha)  va  Ganca-Qazax 
(50min  ha)  bolgalorinin  mineralla?mi?  drenaj 
sularmi  Xozar  danizino  axitmaga  imkan  verir. 

2012-ci  hesabat  Hinds  atmosfer  yagintisi  vs  su 
sathindan  olan  buxarlanma  cadval- 1 -da  olan  malu- 
matlar  ila  xarakteriza  olunur.  Metereoloji  malumat- 
lar  Salyan  $ahari  meteostansiyanm  mu§ahidalarina 
gora  goturiilrau§dur. 

Cadval  1.  Ayliq  atmosfer  yagintisi  va  su  sathindan 
buxarlanma,  2012-ci  il 


Qrunt  sularinm  onlartn  yatim  darinliyindan  asili 
olaraq  buxarlanma  intensivliyi  S.F.Averyanovun 
a$agidaki  diisturu  ila  tayin  edilir  [7]. 

<7  =  ?<,(!-")".  (1) 

burada  q-  qrunt  sularinm  buxarlanma 
intensivliyi;  q0  -  su  sathindan  olan  buxarlanma;  A- 
qrunt  sularinm  yatim  darinliyi;  Ao-  qrunt  sularinm 
bohran  darinliyi  (2m);  n-  daraca  gostaricisidir, 
l<n<3(hesabat  iifun  n=2  qabul  etmi?ik). 


h=l,5m  olduqda 

q2  =  974(1  -  ^)2  =  60,875  mm 

Diizanlik  uzra  qrunt  su  sathindan  olan  buxar- 

lanmanm  oita  qiymati 

7300  380,5  +73414-60,875  <  n4  „  ^ _ ... 

fj  r=  — - -  lul.lo  mm  vo 

H  73004.7341-4 

ya  1 01 1  m3/ha  -a  barabar  olur. 

Qrunt  sularinm  buxarlanma  va  transpirasiya 
masarifi  Mugan  Meliorativ  tacriiba  stansiyasinda 
1966-ci  ilda  lizimetrlarda  aparilan  (Q.A.Glirzayev) 
tacrubalarda  bir  il  muddatinda  3045  m3/ha  oldugu 

miiayyan  edilmi§dir,  bu 
da  pambiq  bitkisinin  (mah- 
suldarliq  20  sen/ha)  is- 
tehsali  u<?un  su  talabati 
normasina  (150  m3/sen) 
uygundur. 

AzHvaM  EIB-nin 
tovsiya  etdiyi  kand  ta- 
sarriifati  bitkilarinin  su- 
varma  rejimlarina  gora  tayin  edilmi§  orta  suvarma 
normasi  5705  m3/ha-dir  (cadval  3).  Diizanlikda  qrunt 
sularinm  torpagin  aktiv  qatinm  namla§dirilmasinda 
payini  (20-30%)  nazara  alsaq,  onda  bu  gostarici 
5700(1  -0,25)=4275  m3/ha  alinir,  yani  suvarma 
normasmi  25%  azaltmaq  olardi. 

Diizanlik  iizra  orta  suvarma  normasi 
ggggglggjgg  =  S70S  mJ/ha-dir. 

452&0+32S32 

Hesabatda  H+Tp=  3545  nr/ha  qabul  etmi$ik. 


Gftstericilor 

Aylar 

il 

i 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Atmosfer 

yagintisi. 

215 

mm 

Su 

sathindan 

19 

19 

28 

32 

11 

11 

9 

7 

13 

26 

23 

17 

buxarlanma, 

mm 

23 

26 

40 

65 

107 

145 

175 

162 

106 

63 

35 

27 

974 

Cadval  2.  Salyan  duziinOn  suvanlan  torpaqlarinda  qrunt  su 
sathindan  olan  buxarlanma 


Rayonlar 

Umumi 
saha,  ha 

Qrunt  sularinm  darinliyina 
g(3ra  sahalarin  payianmasi 

0,75  m 

1,5  m 

>3  m 

Salyan 

44905 

4100 

40005 

80Q 

55,1 

9,1 

89,1 

1,8 

Neft^ala 

36659 

3200 

33409 

5Q 

44,9 

8,7 

91,1 

0,1 

Cami  diizanlik 

81564 

7300 

73414 

850 

uzra 

100 

9,0 

90,0 

1,0 

Qrunt  su 
sathindan  bu¬ 

380,5 

60,88 

xarlanma,  mm 

ilda  cami  su  sathindan  olan  buxarlanmaya  gora 
(974  mm)  qrunt  sularinm  darinliyi  1  m  va  1,5  m 
oldugu  hallarda  onlarin  sathindan  olan  buxarlanma 
hesablanaraq  cadval  2-da  verilmijdir.  Qrunt 
sularinm  yatim  darinliyi  [6]  asasan  qabul  edilmi§dir. 

h=0,75m  olduqda 

<7i  =  974(1  ""Yo')2  =  mm 


Cadval  3.Suvarma  normasi  va  suvarma  su  hacmi 


Bitkilar 

Saha 

Suvarma 

normasi, 

iivVlia 

Suvarma 

suyu, 

min.m3 

Qeyd 

%-b 

ha-la 

Salyaii  rayonu  uzra 

Payizliq,  bugda 
vaarpa 

27 

12220 

3200 

39104 

246870:45260=5454  m'/lw 

Yonca 

45 

20367 

7250 

147661 

Pampiq 

6 

2715 

5550 

15068 

Taravaz 

6 

2716 

5000 

13580 

Boston 

5 

2263 

5000 

11315 

Uzuinliikla 

r 

5 

2263 

3500 

7920 

Qeyri 

salialar 

6 

2716 

4500 

12222 

100% 

45260 

246870 

Neft^ala  rayonu  Uzra 

Payizliq,  bugda 
va  arpa 

23 

7482 

3150 

23568 

1 9698 1 : 32 532=605  5 nrVha 

Yonca 

69 

22447 

7100 

159373 

Pampiq 

7 

2277 

5450 

12410 

Taravaz, 
liostan  va  s 

1 

326 

5000 

1630 

100% 

32532 

196981 

Onda  torpaq  va  qrunt  sulan  arasmda  olan  §aquli 
su  miibadilasi  (7  ]. 

q«  0,2(H  +  Tp)  =  0,2*3545  =  709m2 /ha 
barabar  alinir,  (2) 

Suvarma  kanallarindan  sizma  itkilari,  q=0,65 
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<pK=Qc  (-  —  1)=5705( — -- —  1)=3072  mVha-dir, 

(3) 

Suvarmada  talob  olunan,  sizma  itkibri 
ila  birhkda,  suyun  cami 

5705+3072=8777  ra3/ha  ahnir. 

Kiir  qayinm  axini  iizra  istiqamattanmi?, 
qrunt  sulari  Salvan  duziinun  nisbatan  zaif 
sukeqiren  sulu  qatinda  (qalinligi  13-20  m) 
pazlanir  va  praktiki  olaraq  axari  olmayan, 
kanara  axmayan,  yer  sathindan  darinliyi  1- 
3m  olan  qrunt  sulari  hbvzasini  yaradir  [8], 

Burada  kanardan  olan  yeralti  axinin  miqdari 
1  ilda  90  m3/ha-dir. 

Salyan  duziinda  qrunt  sulari  guzgii- 
siinun  mailliyi  yer  sathinin  mailliyina  uygun 
olub  0,0003-dir.  Bela  hidrogeoloji  «;araitda 
qrunt  sulannin  qidalandinlmasinda  yeralti 
tazyiqli  sulann  rolu  boyiikdiir.  Miiayyan 
edilmi$dir  ki,  Mugan-Salyan  massivinda 
tazyiqli  sularm  drenaj  modulu  3,24  1/san  1 
km2  va  ya  0,0324  1/san  ha,  yani  ilda  1022 
m3/ha-dir[8], 

Tazyiqli  sulann  qrunt  sularina  axini 
a$agidaki  diistura  gora  tayin  edilmi$dir 

(4) 

burada  Q  -  tazyiqli  sulann  qrunt  sularina  axini, 
m7giin;  K-sukeqirmayan  siixurlann  siizulma 
amsali,  m/giin;  AH  -  tazyiqli  sulann  saviyyasinin 
qrunt  sulari  saviyyasindan  artiqhgi,  m;  l  -  siizulma 
yolu,  m;  S-rayonun  sahasi,  m2. 

Salyan  diizii  iizra  Salyan  va  Neftqala  rayonlari 
suvanlan  cami  sahasindan  (77792  ha)  2012-ci 
hesabat  ilinda  nasoslarla  qaldinhb  kollektorlara 
vurulan  drenaj  su  hacmlari  uygun  olaraq  136347  min 
m3  va  132246  min  m3olub,  cami  268593  min  m3 
ta§kil  edir  (cadval  4  ).  Onda  bir  ilda  har  bir  hektar 
drenla§mi§  sahadan  axidilan  su  hacmi  3452m3/ha  va 
ya  0,109  1/san  ha  illik  drenaj  moduluna  barabar 
alinir.  ©razidan  nasoslarla  qaldinb  axidilan  drenaj 
sulanndan  alava  olaraq  oz  aximi  ila  da  drenaj  suyu 
BMMK-na  aximdtr.  Cadval  4  malumatlanna  gdra 
hesabat  ilinda  2552,5  min  ton  duz  va  ya  1  hektardan 
0,068  ton  duz  daniza  axidilmi$dir. 

Donizsahili  zolaqda  Xazar  danizi  saviyyasinin 
ytiksalmasinin  qrunt  sulari  rejimina  tasiri  miiayyan 
edilmijdir.  Bunun  iiqiin  hesabat  sxem  tortib 
edilmi^dir. 

1977-ilda  danizin  miitlaq  yiiksakliyi  -  28,92  m 
idi.  2012-ci  ilda  danizda  suyun  miitlaq  yiiksakliyi  - 
26,45  m  olub,  saviyya  2,47  m  qalxmi$dir[l()J.  Daniz 
sahili  zolaqda  yer  sathinin  yiiksakliyi  -  27,00  in 
oldugu  iiqiin  onun  daniz  suyu  altmda  qalrru.^  sahil 
zolaginm  eni 

[-26,45  -  (-27,00)]:  0,0002  =  2750  m  barabar 
olur. 


Cadvsl  4.  Salyan  dUztindo  kollektor-drenaj  $obokosimn  i$inin 
asas  gOstaricilari  (2012-ci  il) 


Sira 

sayi 

Kollektorlarm 

adi 

Xidmot 
sahssi,  ha 

Daniza 
axidilan  illik 
su  hacmi, 
min  mJ 

Drenaj 
suyunun  orta 
illik 

mineralhgi, 

q/i 

Daniza  axidilan 
duzun  miqdari, 
min  ton 

Cami 

lha 

Salyan  rayonu  iizra 

1 

Orta  aku$a 

1600 

62394 

9,50 

593 

0,037 

2 

Yeni  Mugan 

7380 

37070 

8,66 

321 

0,043 

3 

Sovxoz-2 

1000 

9126 

5,70 

52 

0,052 

4 

§imal-2 

10380 

16536 

5,99 

99 

0,010 

5 

QSK-5 

9000 

9103 

7,91 

72 

0,008 

6 

Agabeyli 

1500 

2118 

4,01 

8,5 

0,006 

Nasoslarla 

vurulan 

30860 

136347 

8,40 

1145,5 

0,025 

Neifyala  rayonu  tizro 

1 

Kilryam 

14711 

35468 

11,19 

397 

0,027 

2 

OMK 

6480 

80538 

11,13 

910 

0,140 

3 

U-l-1 

6578 

13909 

7,19 

100 

0,015 

4 

28  may 

2378 

- 

- 

- 

5 

Boyat 

1000 

173 

- 

- 

6 

Xolqarabucaq 

1385 

2158 

- 

- 

- 

Nasosla 

vurulan 

32532 

132246 

10,64 

1407 

0,043 

©razida  danizin  qrunt  sulanni  qidalandirmasmi 
tayin  etmak  iiqiin  2012-<?i  ilda  Neftqala  rayonunda 
Xazar  sahilinda  daniz  saviyyasindan  qarba  taraf  50, 
550,  1550  va  4550  m  masafalarda  mii§ahida  quyulan 
qazilaraq  qrunt  sularimn  darinliyi  va  aerasiya  zonasi 
torpaq-qruntlannin  qranulometrik  va  duzlarin  kim- 
yavi  tarkibi  analiz  edilmi§dir.  Miiayyan  edilmi$dir 
ki,  sahil  zonamn  su  basmi§  sahasindan  arazinin  qrunt 
sularimn  tabii  yanm  darinliyina  qadar  olan  tasir 
masafasi  800  m-dir. 

Tartib  olunmu?  hesabat  sxeminda  qruntlarin 
siiziilma  amsali  K=2,0  m/giin,  siikeqinmayan  layin 
darinliyi  17  m,  yer  sathinin  mailliyi  0,0002  -  dir.  Bu 
gostaricilarin  qiymatlari  diizanlikda  meliorasiya 
maqsadila  aparilmi?  hidrogeoloji  tadqiqatlara 
asaslamr. 

Hesabat  sxemina  gora  hesabatlar  qrunt  sulari 
aximimn  sukeqirmayan  layin  aks  mailliyinda  ( -£<  0) 
C.N.Kamenskinin  taklif  etdiyi  kimi  Dyiipinin 
ma§hur  dusturu  ila  yerina  yetit  ilnii^dii  [11,13]. 


(5) 


Vd 


burada  t|  -  sarf,  mVgiin  1  poq.  m;  Iq  va  h<  -  1 
2  kasimlarinda  qrunt  su  basqisi,  m;  £a_2  - 
kasimlar  arasindaki  masafadir,  m,  H|  va  H?  - 
kasimlarda  0-0  horizontal  miistavidan  olan 
basqilardir,  m. 

Ifadalari  (  5.6  )  dusturunda  yerina  qoyaraq 
17  +  14,5  [20 -(20  -  2,5)] 

q  -  2  0  - =  0,0984  m*/gun  1  poq.m  alinir, 

Axinun  depresiya  ayrisinin  qurulmasi  iiqiin 
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2q 

h12-u-(fi1-0,2Si.t)--x-0,5« 


(6) 


diisturlardan  istifado  edarak  depresiya  ayrisinin 
ordinatlarmi  tayin  edak:  X-  100  m  oldugu  halda 
hx=16,71  m,  X=  200  m  olduqda  hx  =  16,44  m, 
X  =  SDO1  m  -  da  hx  =  15,  SO  m  va  nahayat 
X  =  S00  m  olduqda  _ _ 


*,= 


17J  -  0,0002  ■  800(1?  -  0,25  •  0,0002  •  800)  - 


\ 


l 


)  -0,5 


=  14,32m  li,  =  1412m  olur. 

Buda  arazida  tabii  qrunt  sulari  yatim  darinliyina 
(2-3  ni)  barabardir. 

Demali,  hesabat  sxeminin  yuxarda  verilmi? 
gostaricilarinin  qiymatlarinda  danizin  tasirindan 
qrunt  sularmin  qidalanmasmin  intensivliyi 
to  =  800  X 1  =  0,8  ha.  q=0,0984  m3/giin  1  poq.m 
oldugu  halda,  0,0014  1/san  ha-dir.  0,00 14 ‘86,4—44,9 

m3/ha. 

Iliik  su  balansmin  madaxil  hissasinda  daniz 
suyunun  payi  (0,0984x  36S):0,8=44,9  m3/ha  alinir. 
Amma  daniz  suyu  altmda  qalan  saha  2750  m 
X80000  m=22  min  ha,  qrunt  sularmin  qidalandirdigi 

saha  isa  800x  80000  =  6400  ha  -dir.  Cami  28400 
min  ha  va  ya  duzanliyin  19  %-i  danizin  tasiri 

altindadir. 

Kur  gayi  yaz-yay  rnovsiimunda,  bazan  da, 
payizda  atraf  arazilarin  qrunt  sularim  qidalandirir[9]. 
£avin  yaxinligmda,  yeralti  sularmin  qararlajmami? 
harakati  §araitinda  ba§  veran,  yeralti  sularmin 
qalxmasi  masalasinin  hallina  N.N.Verigin  tarafmdan 


dan  (k),  onun  orta  qahnligindan(h,m),  suverma 
amsalindan  (/i),  vaxtdan  (t)  va  ba$langic  kasimdan 
olan  masafadan  (*)  asihdir. 

burada 

h  _  /'Q\ 

hw  —  3  >  (“) 

hor-  ?ayda  su  saviyyasi  qalxana  qadar  gaydan 
b-  masafada  yerla$an  kasimda  yeralti  sularin  axinin 
qalinhgidir. 

Salyan  $ahari  yaxinligmda  mantaqada  salinan 
kasimda  a$agida  verilan  gostaricilara  gora 
hesabatlari  apaririq: 

K=  2  m/gun;  n  =  0,20;  yi=14,5  m;  h,=l  1,5  m; 
X=5  0m,  100  m,  250  m  va  500  m  masafalarda  t=  30 
gun,  60  giin,  90  giin;  h„=13,5  m. 

h  =  m. 

n°r  3  3 

X  =50  m-da,  t=30  gun  oldugu  halda 


JL  =  - 


so 


2 

Sonra  qrafikdan  <p(X)  =  0,42S  tayin  edirik. 
Nahavat  (7)  dusturu  ila  y  ordinatim  tayin  edirik. 

Bu  diisturda  t=0  oldugu  halda,  yani  gay  qrunt 
sularim  drenla?dirdiyi  vaziyyatda  hx  -in  qiymatmi 
Dyiipinin  dusturu  ila  hesablami?iq  va  cadval  5 -da 
gostarmi§dir  (x=50  m  olduqda  y=  1 1,72  m,  x=100 
m-1 1  92  m,  x=250  m-12,53  m,  x=500  m-13,50  m). 

r  =  it,722 + (14, 52-il,52)-  (1+0,425)  =  182, 21 

y  =  Vl82, 21  =  13,50  m 

Hesabat  cadval  5-da  gostarilan  ardicilhqla 
yerina  yetirmi§dir. 


:  =  0,393 


iki  halda  baxilmi§dir  [29],  Birinci  halda  yeralti  Cgdvgi  5,  Kur  gayinda  su  saviyyosi  qalxandan  sonra  qrunt  axtm 

sularmin  axini  yarim  mahdudla?dinlmami§dir  va  fcKimbrinda  hesabat  gOsbricibri 

infiltrasiya  qidalanmasi  yoxdur.  Bu  halda  ba$langic 
kasimda  depressiya  ayrisinin  ordinanti 
( yx )  a?agidaki  tanlikla  tayin  edilir[13]. 

burada  hx  -  gayda  su  saviyyasi 
qalxana  kimi,  ba?langic  kasimdan  X 
masafada  depressiya  ayrisinin 
ordinatidir;  y1  -  su  saviyyasi 
qalxandan  sonra  ba§langic  kasimda 
depressiya  ayrisinin  ordinatidir;  hx 


hamin 

kasimda  saviyya  qalxana  qadar  depressiya  ayrisinin 
ordinatidir. 

2  A 


Burada  <£(A)  =  ;j=  Jc  e  A‘ '  ^  Qaussun 

ehtimal  inteqralidir,  qiymati  xlisusi  cadvallardan 
tapihr  va  ya  <p(X)  =  f{X)  qrafikindan  tayin  edilir. 


Catlvalda  gostaribn  y-in  ,,yn»lbn"»  g  , 
tleoresiya  ayrilarinin  vaziyyatim  tayin  «*ink. 
suyl^axmimn  sarfmi  a?agidaki  diisturla  tayin  r  * 

q 


khn 


•  e'tat  +  q0 

2-iJnai 

burada , 


1*—,  (8) 

2yct  /1 

Bu  ifadalardan  goriintir  ki,  \  dayijkan  kamiy- 
yatdir.  O,  sulu  qatin  suxurlarinin  siizulma  amsalin- 


ct  = 


kh0r 


;*2Ul3  S 
0,2 


(io) 

(ID 


90 


a=-7=i‘e  «i!«+s(i=0,3W' 
H  1^14  US  90  ,l 

.1 

0, 108+ <|0= 0,128-  ip05.nL 


'l®  -  0,3».  0, 28  +,,= 0,108 +J(; 


q-K 

M  2'in-, 


1  ilda(90  giin  miiddatinda)  230  m3/ha  alinir. 

burada  -  9aym  x  =  0  kasiminda  basqi 
yaranana  qadar  qrunt  suyu  axinmin  sarfidir. 

Cay  qrunt  sulanni  drenla$dirdikda,  onun  xiisusi 

sarti 

.  3.  „  , 

=0,lm  /gun  lpoq.m  va 

va  ilda  (365-90=275  giinda)  55  m3/ha.  £ay  boyu  (bir 
tarafli)  drenlandirilan  saha  85000x500m=  4250  ha- 
dir. 

Ba$  Mil-Mugan  kollektorun  suqabuledicisi  olan 
Xazar  danizinda  son  35  il  miiddatinda  su  saviy- 
yasinin  qalxmasi  va  daniz  suyunun  kollektorun 
macrasma  daxil  olub  vayilmasi  hamin 
yayilma  zonasinda  yerla$an  atraf 
torpaqlarimn  qrunt  sulanni  qidalandirir 
va  qrunt  sulannin  saviyyasinin  qalxma- 
sina  va  torpaqlarin  takrar  §orla$masina 
sabab  olur.  Mti§ahidalar  gostarir  ki, 
kollektorun  40-50  km-lik  mansab 
hissasinda  kollektorda  su  saviyyasi 
qalxaraq  yer  sathindan  1 ,5-2,0  m 
darinlikda  yerla§ir.  Bela  vaziyyat, 

Neftqala  va  Salyan  rayonlarimn  torpaq- 
meliorativ  $araitinda  manfi  tasir 
qostsrir. 

Kollektorda  suyun  yer  sathindan 
darinliyi  2m,  ahata  etdiyi  arazilarda 
qrunt  sularmm  darinliyi  5  m,  qrunt 
sulannin  siiziilma  amsali  0,5  m/giin 
oldugu  halda,  apanlmi?  hesabatlann 
naticalari  cadva)6-da  verilmi§dir. 

Cadvaldan  goriinduyii  kimi  siiziilma 
prosesinin  30  giinii  miiddatinda 
kollektordan  olan  sizmamn  tasiri  50m, 

1  il  miiddatinda  -200m,  10  il 

miiddatinda  -  600m-dir.  Nazara  alsaq  ki,  Salyan 
diiziinun  §imali  Muganla  hamsarhad  hissasinda  tor- 
paq-qruntlarmin  siiziilma  amsali  yUksakdir  (1-2 
m/giin),  onda  siiziilma  prosesinin  tasir  zonasi  dafa- 
larla  90X  olmalidir.  Ba?  Mil-Mugari  kollektorunda  su 
saviyyasinin  atraf  arazilarin  qrunt  sulan  rejimina 
tasirini  tayin  etmak  iiqiin,  P.Y.Polubarinova-Koqina- 
nin  hallindan  istifada  etmi§ik.  Bunun  u^Un  o, 
Bussineskinin  va  DyUpinin  dusturlannda  bazi  da- 
yi?ikliklar  edarak  masalanin  hallinda  onun  tatbiq 
sahasini  eenislandirib  [12]. 


burada  K-  qruntun  siiziilma  amsali;  n 
qruntun  masamaliyi;  t  -  vaxt;  x-  absis  oxunc 
masafadir. 

Bu  masalanin  halli  qrafik  §akilda  taqdim  edilii 
Siiziilma  axinun  darinliyi  H(x,t),  H(rj)  funksiyasi 

ii9un  —  nisbatindan  asili  olaraq  qrafikla  tayin  edilir 

[12],  Hl 

Qrafikda 


fmS  Vrn 
——  j  —  j  *  X\ 
Aj2  k  ^2kt 


t  ' 


(13) 


burada  Hr  qrunt  sulannin  atraf  arazilarda  ilkin 
darinliyi;  H2  -  su  manbainda  (kollektorda)  suyun 
darinliyidir. 

Cadval  6.  Xazarin  tasir  zonasinda  Ba$  Mil-Mugan  kollek- 
torundan  olan  siiziilma  sulannin  yayilma  masafalarinin  tayini 


X,  m 

fZ 

1)2  fcf 

m 

c  -  —  x 
\2kt 

T 

Hz 

Hi 

H 

u=— 

Ml 

H=U-H, 

,  m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

l.t=30  gan;  m=  0,40;  k=  0,5m/giin;  H 

[i=5  m;  H2^2m 

0 

0,1153 

0 

3,16 

0 

0,4 

1,0 

5,0 

10 

0,1153 

1,15 

3,16 

0,36 

0,4 

0,75 

3,75 

25 

0,1153 

2,88 

3,16 

0,91 

0,4 

0,48 

2,20 

50 

0,1153 

5,76 

3,16 

1,82 

0,4 

0,40 

2,0 

1. t=  365  giin  -  1  il 

0 

0,0316 

0 

3,16 

0 

0,4 

1,0 

5,0 

25 

0,0316 

0,79 

3,16 

0,25 

0,4 

0,98 

4,90 

50 

0,0316 

1,53 

3,16 

0,50 

0,4 

0,90 

4,50 

100 

0,0316 

3,16 

3,16 

1,00 

0,4 

0,54 

2,70 

150 

0,0316 

4,74 

3,16 

1,50 

0,4 

0,40 

2,20 

200 

0,0316 

6,32 

3,16 

2,00 

0,4 

0.40 

2,0 

2.  T=3650  giin  -  10  il 

0 

0,0100 

0 

3,16 

0 

0,4 

1,0 

5,0 

50 

0,0100 

0,50 

3,16 

0,16 

0,4 

0,98 

4,80 

150 

0,0100 

1,5 

3,16 

0,47 

0,4 

0,76 

3,80 

250 

0,0100 

2,5 

3,16 

0,79 

0,4 

0,62 

3,10 

350 

0,0100 

3,5 

3,16 

1,11 

0,4 

0,52 

2,60 

500 

0,0100 

5,0 

3,16 

1,58 

0,4 

0,44 

2,20 

600 

0,0100 

6,0 

3,16 

1,74 

0,4 

0,40 

2,00 

Kollektordan  araziya 
sulannin  xiisusi  sarfi 


daxil  olan  siiziilma 


H  =  2  0 

M  26  ^  2-3650 


=  0,0234 


m  /giin  1  poq.m. 


SJI 

at 


(12) 


Kollektorun  basqili  rejimla  i$layan  uzunlugu  50 
km-dirsa,  onda 

q  •  l  =  0,0234  •  SDOOO  =  1170 

m3/giin 

Siiziilma  suyun  hopma  sahasi  50  000m  x  600m 
=30000000m2  =3000  ha  alimr,  0,0045x86,4x365=142 
m /ha  1  ilda.  Kollektordan  olan  siiziilma  sulannin 
qidalandinna  modulu 


q  k  = 


1170  1000 
86400  3000 


—  0,0045  1/san  1  ha  alinir. 
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Csdvol  7.Salyan  dUzilnttn  suvarilan  drenlanmi?  sahosinin 
2012-ci  ilin  subalansi 


Madaxil  hisso 

nrVha 

% 

Moxaric.  hisso 

nrVha 

% 

l.Atmosfer 

yagintisi 

2150 

22,1 

1. Qrunt  sularmin 
buxarlanmaya  vo 
transpirasiya  sorfi 

3545 

37,0 

2.Suvarmaya  | 
veribn  su 

5700 

58,7 

2. Drenaj  aximi 

3784 

39,4 

3.Tozyqli  sularla 
qidalanma 

1022 

10,5 

3.Kiir  9ayinm 
drenaj  aximi 

55 

0,6 

4.9raziyo  daxil 
olan  yeralti  axim 

90 

1.0 

4.Aerasiya  zonasi 
torpaq  qatmda  su 
ehtiyatmin  doyi$- 
mosi 

1300 

13,6 

5.Kur  gayindan, 
BMMK-dan  vo 
Mugan-Saiyan 
sutullayicisindan 

1  olan  siizuima 
sulari  aximi 

700 

7,2 

5. Qrunt  sulari 
ehtiyatmin  art¬ 
masi 

900 

9,4 

6.Xozor 

donizindon  olan 
yeralti  axim 

44 

0,5 

Comi 

9706 

100 

9584 

100 

Duzanliyin  qarb  hissasinda  qruntlar  yunqiil 
qranulometrik  tarkibda  olub,  onlarin  suzulma  amsali 
yuksakdir  (1-2  m/gim).  Bela  §3raitda  bu  gostaricisi 
qk=  0,02  1/san  1  ha  barabar  alunr,  yani 
0,021x86,4x365=662  m3/ha  lil. 

Mugan  -Salyan  sutullayici  kollektorda  vaziyyat 
daha  da  pisdir.  Bu  kollektor  1948-1952-ci  ilbrda 
tikilmi§dir.  Onun  uzunlugu  102  km,  suburaxma 
qabiliyy'ati  16  m3/san,  xidmat  sahasi  190  min  ha-dir. 
Hal-hazirda  Mugan  Salyan  sutullayicisinda  suyun 
saviyyasi  yer  saviyyasinda  vs  ya  ondan  da 
ytiksakdir.  Kollektor  boyunca  sag  va  sol  yanlannda 
torpaqlar  bataqla§maya  maruz  qalmijdir.  Burada 
qrunt  sulari  daha  90X  qidalanmaya  maruz  qalir. 

Yuxarida  tayin  edilmi§  gostaricibra  gora  su 
balansi  tartib  edilmi$dir  (cadval  7).  Cadvaldan 
goriinduyu  kimi  balansin  madaxil  va  rnaxaric 
hissalari  praktiki  olaraq  bir  birina  yaxindir  va  9706- 


9:)84  nrVha  hiidudundadir.  Balansin  madaxil  hissa- 
sinda  suvarmaya  verilan  su  (58,7%)  va  tazyiqli 
sularla  qidalanma  (10,5%)  ustiindur,  qalan 
elementbrin  cami  8,7%  ta§kil  edir.  Maxaric 
hissada  drenaj  aximi  (39,4%)  va  umumi  bu- 
xarlanma  (37,0%)  iistiin  olub,  onun  23%-i 
qrunt  sulari  saviyyasinin  qalxmasi  va  torpaq 
qatinda  namliyin  artmasi  hesabina  formala§ir. 

Duzanliyin  arazisinda  bataqla$mi$  tor- 
paqlarm  payi  getdikca  artir.  Biitiin  bunlarin 
qar$isini  almaq  ii9iin  kollektor-drenaj  §aba- 
kasinin  intensivliyini  yiiksaltmak  va  me- 
liorativ  nasos  stans lyalarinin  etibarli  sama- 
rali  i$i  tamin  edilmalidir. 

Natica 

Salyan  diizii  miirakkab  meliorativ 
obyekdir,  burada  yer  sathinin  mailliyi  90X 
azdir,  tabii  drenlanma  yoxdur.  Kiir-Araz 
ovaligun  an  iri  kollektorlari  diizanlikdan 
ke9arak  Xazar  danizina  tokiilur.  Kur  9ayi  va 
Xazar  danizinin  saviyyasinin  qalxmasi  ila 
diizanlikda  kollektor-drenaj  $abakalarinin  va 
meliorativ  nasos  stansiyalarinin  i§i  pozulur,  drenaj 
sularmin  sahalardan  kanara  axidilmasi  bngiyir, 
torpaqlann  takrar  5orla?masina  va  hatta  bataq- 
la§masina  §arait  yaranir. 

Aparilan  hesabatlar  va  mii§ahidalar  gostarir  ki, 
duzanliyin  qrunt  sulari  suvarmadan  va  torpaq 
kanallardan  olan  sizma  itkilarindan  alava,  Kiir  9ayi 
va  Xazar  danizinin  saviyyasinin  qalxmasi  ila 
magistral  kollektorlarda  su  saviyyasinin  yiiksalmasi 
naticasinda  atraf  arazibri  su  basir  va  qrunt  sularim 
qidalandinr.  Kur  9ayinda  ba§  veran  da?qmlara  qar$i 
sahilqoruyucu  bandbr  yenidan  qurulmu§dur. 
Bundan  ba$qa  meliorasiya  olunan  arazibri  kanardan 
yeralti  aximla  daxil  olan  qrunt  sulari  tasirindan 
qorumaq  va  naticada  qrunt  sularmin 
qidalandinlmasma  imkan  vermamak  ii9un  tutucu 
dren  va  kollektorlann  tikintisi  da  lazimdir. 


0D0BiYYAT 
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Ouemca  (J>aicropoB  miTaHim  rpyHTOBbix  boa  b  ycnoBHax  CajitmicKofl  cTenw 
3.M.  3fiBa30B.,  H.r.  KapaeB 

Cnan>a  nocBnmeHa  peayniTaTOM  HccjreaoBaHHfl  ajieMeHTOB  boRhoto  6ajiaHca,  hx  bjihjihhh  Ha  newHM  rnvHTORUK 
BOA  H  noHBeHHo-MejiHopaTHBHoe  cocrosHHe  CajrbflHCKofl  cxenn.  P  W  roBUX 

n,  "°P“a’ J,peHa,K'  OTKP“™  «P«n, «™,  Mojym  ipeiia*Horo  cto- 

McnapeHHe,  pacCTM„„c  „e*ny  apem™,  apeHa*„ofl  ptok,  ntf,™. 


Assessment  of  nutritional  factors  in  groundwater  conditions  of  Salyan  plain 
E.M.  Eyvazov.,  i.H.Qarayev 


gro™dwat“5ame°and"tad  °f  “  im>a“  “  ■» 

losses,  soil  leachinage  spactag^lTageCTain  den^h^  dra'n>  SOi1,  rate  of  runoff’  sal*nization-  seepage 

budget.  8’  mage  tlow-  drain  depth,  bog,  backwater,  pressiere  water,  permeabi  lity,  inflow,  water 
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